
Posizione 

Descrizione 

Codice 

Numero Fabbrica 

LT 201 

Altoparlante 

90043 

97.61.302 

SP201A- 

SP205A 

Antenna in ferrite 

93914 

90.38.573 

SP207- 

.208-209 

Bobina oscillatore OM 

90309 

92.17.301 

C202-203- 

207-208 

Condens. Variabile 

94321 

94.00.301 

BF 201 

r Media Frequenza 

9T731 

91.11.301 

BF 202 

2’ » » 

91732 

91.21.301 

BF 203 

3* > i 

91733 

91.31.301 

U 201 

Orologio 

95001 

96.12.048 

W 214 

Potenz. volume 

92234 

96.35 124 

TR 201 

Trasf. entrata 

93523 

93.00.302 

TR 202 

Trasf. uscita 

93524 

93.00.301 


Commutatore OM-OL 

97122 



Commutatore Radio-Orologio 

94351 



Presa auricolare 

971 !9 
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